
ガスフアンヒ"-ター〔家庭用] 


す一^^ 


このたびは、大阪ガスのガスフアンヒーターをお買い上げ 
いただきまして、まことにありが'とうございまず。 


♦ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのラえ、安全 
に正しくお使いください。 

♦この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。 

巧容をご確認、のうえ、大切に保管してください。 
♦この機器は家庭用でずので業務用のような使い方を 



みみぶが翰•もなもん、 ri 




されまずと著しく機器寿命が短くなりまず。 _____ 

♦この機器は国内専用でず。海タトでは使巧できません。 室のでガス機器をお使いの際には、 

♦取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、 換気に十分を意してください。 

またはもよりの大阪ガスにお間い合わせください。 _ _ _ _ _ _ - _ 







ワンプッシュですばや < ぽかぽか 

ノ くワフルなのにセ"-フティ（安全)、エコ運転で快適暖房 


運乾 • 停止はス个ツチを巧ずだけ (くわしくは3=1目、21、22ぺージ） 

® お好みの温度に設定しておくと、ガス量を白動的にコント□—ルして、 
快適な室温を保ちまず。設定室温などは暖房を停止した後も記憶されまず。 




音声でゎかりゃすくお知らせ 

® 使巧状態や設定室温などを音声でわかりやすく 
おがらせします。 

磯換気が必要なときや安全装置がはたらいたとき 
も音声でお知らせしまず。 

(くわしくはこ沪30〜33ぺ…ジ） 




遍風下吹を出し 

馨フ□ー リングのお部屋でも足もとぽかぽか。 

お部屋の空気を循環させながら暖房ずるので、 
お部屋全体を快適に暖めまず。 


快適さはそのままに、1 J jSIe 

參快適とは「暑くもなく寒くもない J こと。 
設定室温までお部屋が暖まると、自動的 
に設定室温を下げたり、燃焼を停止して 
暖めずぎを防ぎ、快適さを保ちまず。 

(くわしくは3"28ぺージ） 


おはよう、おやずみ ^4 

® 寒い朝でもお目覚めの頃にお部屋规ぎかぽか。 
夜は暖かいお部屋でおやずみになれまず。 
(くわしくはこ言つ3〜27ベージ） 



お子様© 

いたず5を P 趾ずる□ツク機能 


® ルさなお子様のいたずらや誤操作を防ぐため、 
スイッチ操作を□ックできまず。 

(くわしくは3=29ぺ…ジ） 


※くわしい説明が記載されてしぶ參照先のぺ…ジを万で 
示していまず。 


をぐじ 


i 寶纔な g 利耀辑祀緻ご . 

安全を見守る安む機能 . 3 

I 安全上のごを意(必ずお守0ください） •• 4 

I を全上のごを意(設置編） . 6 

^安全上のごを意(使用編） . 9 



醒些 ... I 

各部のなまえとはたらき . 13 H 

お使いになる前に ( 機器の接続） . 17 ■ 

i お使いになる前に頒在時刻の設定） …… 19 H 

晦蜡准 

^暖房のしかた . 21 ■ 

!おはようタイマー運転を巧う . 23 m 

I おやずみタイマー運転を巧う . 25 m 

I おやずみとおはようタイマーを組み合せて使う • 27 H 

I エコ運載を巧う . 28 H 

巧イッチをロックずる（ □ ック機能 ）… 29 H 

I 音を大きく（ルさく）ずる . 30 ■ 

!音声お知らせ機能の内容 . 31 H 

i 撥 くご利用い ただ K fc fe に _…―_ — 

曰常の点検とお手入れ •••• 

!お手入れのしかた . 

i 長期間使用しない場合 ‘••‘ 

! 故障かな 7 と思ったら • 

I アフター サ—ビス . 

I 仕様 . 

I 別売品のご紹介 . 

i 保証書 . 

2 






















1. 換気の時期をお知 s せ 

•1 時間連続して運転ずると、換気サインの赤色点滅と音声で、換気が必要なこと 
をお知らせしまず。 

※換気サインがホく点滅したら、1分間程度、換気扇を回ずか、窓を開けるなどして換気してください。 
(くわしくは3=^22ページ） 

※不完全燃焼防止装置が作動したときにも点滅しまず。 

(くわしくは3^ 43、44ページ） 

2 , エアフイルタ却のお掃除時期をお知5せ 

馨エアフィルターにほこりが詰まると、フィルタ™掃除サインのホ色点滅と音声で、 
お掃除が必要なことをお知らせしまず。 

(くわしくはこ>^22、37ぺ…ジ） 


3«剑寺間自動消义機能 

•消し忘れを防ぐため、還転開始後8時間で自動的に消火しまず。 

(くわしくはこ^ 22ぺ一■ジ） 


4* もしものときは、安全装置が作動 

錐万一の事故を未然に防ぎます。 

(くわしくはこ^43、44ぺージ） 


圍製品を正しくお使しん> ただくためや、お客様や他の人への危害、財産への 
損害を末然に防止ずるため、必ずお守りいただくことを次のように説明 
していまず。 

圍 m 下に示ず表示と意巧をよく理解してか S 本文をお読みください。 


A 危険 


この表示を無視して誤った取扱いをずると、人が死 t 、 重傷を負う危険、 
または乂災の危験が差し迫って生じることが想定される巧容をおしていまず。 


A 警告 


この表示を無視して誤った取扱いをずると、人が死亡、重傷を負ラ巧能性、 
または火災の可能性が想定される内容を示しています。 


A 注意 


この表示を無視して誤った取扱いをずると、人が損害を負う可能性や物的債 
害のみの発生が想定される內容を示していまず。 


圍給表示には巧のよラな意巧がありまず。 


A この給表示は、 A A 

/}\気を::)けていただをたい/1\ /〇\ 

r 注意喚起」です。 高温を意回転物を意 


この給表示は、 
i してはいけない 
r 禁比 J 巧容です。 




义気禁止分解禁止めれ手禁止水めれ禁止 


この給表示は、 

( 必ず実行していただをたい 
r 強制 J 巧容です。 


電源フラグを抜け 換気せよ 















A ^ 17^ この表示を無視して誤った取扱いをずると、人が死じ、重傷を負う危険、または 
ZiA P 5^ 火災の筒褒が差し迫って生じることが想定される巧容を示していまず。 



A ^ it ' この表示を無視して誤った取扱いをずると、人が死に、重傷を負ラ巧能性、または 
ZIa ^ a I 火災の巧能性が想定されるの容を示していまず。 


使耀がス聽ぶが觀漏 S 漏についで 

〇 圍機器本体銘板に表示してあるガス種（ガスグループ）および電源 
(電圧-周波数)を確認する 


鑛表东のガスおよび電源が~致してし、 
ない場合、不完全燃焼により、一酸 
化炭素中毒になったり、爆発着火 
や機器が故障ずる場合がありまず。 

雜特に範居された場合は、巧給ガス 
の種類、電源の種類をおず確認し 
てください。 

雜わからない場合はお賢い上げの販売 
店、またはもよりのガス会を(供給業 
教に連絡してください。 


<刺> 織反。吕 A.13A の場合） 



薇憑ゅが誦懸祀 

® ■修理-改造-分解は高度な専門知識 
_ び必要です 

圍お客様ご自身では工具を使用して絶 
巧に分解したり修理•改造は巧わない 

一酸化炭素中毒や火災および機器故障の原因に 
なりまず。 



fi 麵鑛瞧乂誦麗 

〇 ■家具や霞 • 棚など可燃性の部分との 
距離を十分に離す 

•火災や機器過熱によるやけどの原因になり 
まず。 

•機器の周囲が固われていると、正しいお部 
屋の湿度が検巧できないことがありまず。 
•機器の後方が壁においと、安全装置がはた 
らいて運転が停止ずることがありまず。 


上方1 Sen がソ上 




















■ガスコ ~ ドの上に物をのせたり、踏まれるまたは挟まれる状济で 
使用しない 

ガスコードが破攝し、ガス漏れが生じ、火災の原因になりまず。 

圍ガスコードを継ぎ足したり、天井などを獲さない 

接続部からガス漏れが生じ、火災の原因になります。 


A ^ ^ この表をを無視して誤った取を孩いをずると、人が死 t 、 重傷を貧ラな能性、または 
ZlA ^ *=» 火災の可能性が想定される内容を示していまず。 


ガ篇接聽 


■ ガスコードは必ず当な指定のものを使用ずる （くゎしくは方49ページ） 

接続の際にはガスコ…ドおよび機器の接続□に傷やごみなどの異物がないことを確認し、 
確実に接続してください。 

確実に接続されていないとガス漏れが生じ、爆発や义災の原因になりまず。 

機器への取り付け 取り外し 


r カチッ」と L 
音がずるまで W 
差し込む 



スリーブを矢抹 I のち向に 
引っぱる 


がで®が; I 撥織臟鷄 


Q 圍スリムプラグ-機器用ソケット-ゴム管-クチゴム付をガスホースを 
使用しない 


使用しない 

ガス漏れが生じ、爆凳や火災の原因になります。 



/ K ) 主意 


この表示を無視して誤った取あいをずると、人が債害を費ラ可能性や物的漬害のみ 
の発生が想定される巧容を示していまず。 


懿麗漏爾 


■水平なところに設置ずる 

機器が傾くと、転倒したり温風の方巧がかわり、温風が 
当たる部分が変色したりヒビ割れずることがありまず。 

m 毛足の長いじゆうたんの上に置く場合は、 诗義 tell 敵... 

板などを敷いて使用する .壌！^^節 

じかにじゅうたんの上に置くと、温風の熱で変色したり、 ■ - 

機器の重みでじゅうたんにキス'がつくことがありまず。 

■段差のある巧面に設置しない m 

温風の当たる部分が変色したりヒビ割れずることがありまず。 i 

(前方は 100 cm が上離ず。） i . ^ 

圍電気力ーペット.温かマットの上には設置しない 

機器の重みで電気カーペット.温化マットが故障ずることがありまず。 

電気力ーペット-温水マットの熱で機器が正しし纖攜!をしないことがありまず。 

■温風砍出し口の前にギャラリ術子)を取り付けない 

温度調節が正しく巧われず、火災の原因になりまず。 . 

■ドアの近くに置かない fc：i 

機器の転倒や、やけどなどのおそれがありまず。 ^ 

■ 特殊な場所に設置しなぃ ® 、 

乾燥室*温室-動植物の錠育室など、特殊な場所では絶巧に 

使用しないでください。植物が巧れたり動物が死亡ずるおそれがありまず。 

■スプレーや化ぎ薬品を使用ずる場所および綿ぼこりのをい場所 
(理-美容院や、メッキ-塗装工場など)では使巧しない 

フロンガスや短素系溶剤は、腐食性ガスの発生により金属がさびたり、刺激臭や異臭が 
ずる原因になりまず。健康を塞したり、機器故障の原因になりまず。 

■機械油や天ぷ 5 ミをなど油成分が浮遊している場所に置かない 

機器の樹脂部がヒビ割れしたり、破損ずることがありまず。 

■ 水のかかる場所に設置しない 

浴室など嵩温*多湿の場所や水のかかるおそれのある場所には設置しないでください。 

と漏電して感電•义災の原因になりまず。また、機器故障の原因になりまず。 

圈機器の上になびんや金魚ばちなどを置かない 

漏電して感電•义災の原因になりまず。また、機器故障の原因になりまず。 


お 


















|A 胃 1=1 


この表示を無視して誤った取扱いをずると、人が死 C 、 重傷を負ラ巧難性、または 
火災の巧含を住が想定されるの容をおしています。 


1贿醒こ10讓鑛嘗が 

© 麵使用中は1時間に1回、1分間程度換気 
扇を回ずか、窓を開けるなどして換気 

換気せよ ホ3 

室内で換気不十分な状態で使巧ずると、一酸化炭素 
中毒を起こし、死 t : 事故にしげこるおそれがありまず。 



灑飄潑じがに讚で線い 

■低溫やけどにミま意ずる 


温風の直接当たる場所では就寝しないでください。低温 
風でも連続的に当たるとな温やけどの原因になりまず。 
(特に乳幼思お子様、お年寄り、病人など、自分の意思 
で身体を動かせない方、疲労が激しいとき、お酒や睡眠 
薬を飲まれた方、巧屬やを膚感覚の弱い方などがお使 
いのときは、周りの方がを意してください。） 

■ 温風をじかに長時間体に当てない 

体調悪化や健康障害の原因になりまず。 



屬讓縣の纖麗 

O m 異常時は使用を中止して、ガス栓を閉じる 

@点火しない場合や使用中に異當な燃焼•異常な臭気•異常 
音•異常な温度を感じた場合、または使巧途中で消火ずる場 
合は、ただちに使巧を中止しガス栓を閉じる。 

(つまみのないガスをの場合は、ガス栓からガスコードをタトず。） 
©異常を感じたときは做廣かな？と思ったら」に従う。 
(くわしくはこ言^ 41〜44ぺージ） 

織上記の処置をしても直らない場合は、使巧を中止してお買い 
上げの販売店、またはもよりのガス会社(供給業教に連絡 
ずる。 


<例> お部屋のガスを 


棘 


閉じる1 


圍地震、义災などの緊急の場合は、ただちに使用を中止し、 
ガス括とメーターのガス控を閉じる 

(つまみのないガス栓の場含は、ガスをからガスコードを外ず。） 
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: '、.v か、 

疑 X ;‘; 


:、、、'''''六’ V '、、'-> ’ 



义樂濟臟みスブレ"鑛歷靈 

機器のおくには、燃えやず 
いちのを霞かない 

磯器の上や周囲には燃えやずいも 
のを置かないでください。また、巧 
燃物（家具、 力ーテン、 洗濯物など） 
をおづけないでください。 

乂災の原因になりまず。 

■使用中は外出、就寝しない 

义災などモ期せめ事故の原因になり 
まず。（おはよラ/おやずみタイマー 
選転の場合は除く。） 

■ 機器の近 < では、弓 I 义のおそ 
れのあるちのを使用しない 

スプレー • ガソリン•ベンジンなどを 
置しがり、使巧しないでください。 

弓! 乂して火災のおそれがありまず。 

■温風炊出し口 •エアフィル 
ターをふさびない、また紙- 
巧•異物などを入れない 

異常燃焼し、一酸化炭素中毒や火 
災および機器故障の原因になりまず。 

■スプレー吿を機器の前に置 
かない 

機器の周のや上、温風吹出し□の前 
方でスプレー左（殺虫剤•ヘアスプ 
レー•カセットコンロ用ボンベなど） 
を使巧したり、置いたりしないで 
ください。 

熱で定巧の圧力が上がり、スプレ… 
生が爆発ずるおそれがありまず。 



0 


D - F * プ5グ CDU で 

睡切断して延長しない 

機器の設置は電源コードがコンセン 
卜に届く範囲巧としてください。 
感電や火災などの原因になりまず。 

■無理な力を加えたり、重い 
ちのをのせた0しない、また 
たばねたまま使用しない 

感電や火災などの原因にな0まず。 

麵いたんだ電源コー■ドや電源 
プラグ、差し込みびゆるい 
コンセントは使用しない 

感電-発熱による义災の原因になり 
まず。 

■コンセントや配線器具の定 
格を超える使い方や、交流 
( AC ) 10 0 V むがで使わない 

たこ足配線などで指定された定格 
を超えると、発熱による火災の原因 
になりまず。 



めれ手禁止 


圍めれた手で抜き差ししない 

感電やけがの原因になりまず。 


〇 


圍電源プラグのほこりなどは 
定期的にとる 

電源プラグを抜き、乾いた巧でふい 
てください。電源プラグにほこりが 
たまると、湿気などで絶縁不良とな 
り、火災の原因になりまず。 

圍電源プラグは根元までしつ 
かりコンセントに差し込む 

差し込みが不完全な場合、感電•発 
熱による火災の原因になりまず。 
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! な if 飯 ^^^ 


A 注意 


この表示を無携して誤った取扱いをずると、人が損害を負う巧能性や物的損害の 
みの発生が想定される内容を示していまず。 


おス擊纖瞧止 

〇 圍ガス栓を竊じる 

外おや、長時間使 f 


外おや、長時間使巧しないときは、 
ガスをを必ず聞じてくださし、。 
(つまみのないガス栓の場合は、ガス 
をからガスコードを外ず。） 



こ^閉じる 


■点乂-消义の確認をずる 

使用時の点火、使用後の消乂を確認 
してください。 

爾漏コ -- F * ブ5グ隱ついで 

® il 電源プラグを抜いて停止し 
ない 

機器の過熱の原因になりまず。 

圍電源コードを持って引を抜 
かない 

電源プラグを抜くときは、電源コー 
ドを持たずに、電源プラグを持って 
抜いてください。 

輩源コードを引っぱると、電源コー 
ドが破損し、感電.ショート•义災 
や機器巧障の原因になりまず。 

C m 点横やお手入れの際はおず 
、„ 電源プラグを抜く 

胃^感電やけがをずることがありまず。 


义淡帶臟 

® m 運輯したまま持ち運びしない 

ガスコードがおれて異常燃焼の原因 
になったり、ガスコードの接続が不完 
全になり、ガス漏れの原因になりまず。 
やけどなどの原因にもなりまず。 

■义のついたタバコ-線香な 
どを近づけない 

引火して火災の原因になるおそれが 
ありまず。 

■棚の下など、落下物のおそ 
れのあるところでは使用し 
ない 

落下物によっては、乂災のおそれや 
機器故障の原因になりまず。 

■暖房むがの用途(巧類の乾 
燥など)には使用しない 

巧類•毛巧-シーツなどを機器の上 
に置いたり、掛けたりしないでくだ 
さい。 

火災や思わめ事故の原因になりまず。 
また、機器の変形や故障の原因にもな 
りまず。 






ご II 厕に^いで 

® 圍機器の上に腰かけたり、のったりしない 

けがややけどの原因になりまず。 

機器の変形によるガス漏れ、不完全燃焼など機器故障のおそれがありまず。 

圍くんじょうタイブ(発煙型)の殺虫剤、防を剤を使う場合は運転しない 

機器巧部に薬剤成分が蓄積し、その後温風吹出し□から放出されて、健康に良くないことがありまず。 

圍殺虫剤、防虫剤を機器にかけたり、機器の近くで使用しない 

機器の樹脂部が変色したり、ヒビ割れずることがありまず。 

腐食性ガスの発生により、金属がさびたり、機器故障の原因になりまず。 

圍温風吹出し□の前や周囲にものを置いたり、機器後面(エアフィル 
夕*-部)をふさがない 

機器が過熱し、やけどや機器故障の原因になりまず。床やじゅうたんなどの変色やヒビ割れ、 
プラスチック製品の場合は変形•変色のおそれがありまず。^ ^ 

圆エアフィルター■をタルて運歸しない V 1 

機器の部へのほこり詰まりによる機器巧障の原因になりまず 。\ 

圍ルさなお子様だけで触5せない 

けがややけどなど思わめ事故の原因になりまず。 

A 圍温風吹おし口に指や鉛筆などを入れなし、 

巧流ファンが回転しているため、けがややけど、機器故障の原因になりまず。 

特にルさなお子樣のいるご家庭ではごを意ください。 

A 圍使巧中および使用直後は、操作部、取っ手むがは手を触れない 

操作部、取っ手がタトは高温になっていますので、手を離れるとやけどのおそれがありまず。 
「导;晶;王意特に温風吹おし□付近、エアフィルター部などの高温部には触れないでください。 

■停電により機器が停止したり、誤って電源プラグを抜いて機器が停止 
したときは、機器後面(エアフィルター部や取っ手部分)に手を触れない 

高温になっていまずので、手を舰れるとやけどのおそれがあります。 


(遣昭し、） 

鑛壁に掛けたり、抓や台にのせて使巧しないでください。落下や転倒により、けがの原因になりまず。 
鑛強い風の吹き込むところでは使用しないでください。炎が風で消えることがありまず。 

纔雷が発生しはじめたら、すみやかに運転を停止して、電源プラグをコンセントからあいてください。 

雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することがありまず。 

鑛十分に換気して、結露にを意してください。 / 

戀機器のおくでヘアスプレーや制汗スプレーなどシリコンの入ったスプレー定を 巧で 

使わないでください。機器内部や温風吹出し□にシリコンの白い粉が付着したり、 -，'ぶ 

吹出したりずることがありまず。 ' 、た:.;’’ 

嚷お部屋の空気が巧れているところでは使巧しないでくださし、。ほこりやタバコの煙 、 

などにより、じゅうたんなど溫風の当たる部分が変色ずる(ちれる）ことがありまず。/クク^^^ 
雜定期的に点検藝偏(有が)をお受けください。（くわしくは: C 5=39、46 ぺ…ジ） ’ 






.紙絶止®ご建憲(使用變 
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操作方法ラベル 

•操作方をとを意事頂を 
記載していまず。 


温風炊出し口 

•温風が出てきまず。 

ただし全面からは出ません。 


操作部 


ここでガス フアンヒーター を操作しまず。 


ご注意ラベル 
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薇離のな萊えとは化贸班 
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操作部 


窩麗切換スイッ震 


報知音と音声の音量を 
変えたり、音を消したり 
ずるときに使いまず。 

雜巧ずたびに、「大」 •- 
r ル♦「切」一「大」 

に切り換わ0まず。 
(くわしくはページ） 


表巧部 


操作や設定に協じて、設定室證や現在室温、現在時刻やおはよラタイマー 
運転のセツト時刻、おやすみタイマー選転のセツト時簡が表示されまず。 
卷設を室温 雜現を室温 •おやずみタイマー 

運乾のセット時間 


表示 


fills 

鹽議麵纖覇戀 

16 、 

iiiiiisiii 

辭虜鶴漠輝窗纖密 

離お補 

26 

硕:;独;通巧もを姑泣お 

liiiiiiii 

H 

連続しで強燃焼 




liilii 

liliiSiiii 

iliii 

«■ 

30 . 

iliiitPliii 

iiiiilKMii 

H , 

iiawiiiii 


表示 


sill 

liisliiffiilli 

liii 


iiii 

';4汾'' 

.60 

' 60 分 


#異常時には安全装置の作動巧容を表示しまず。 
(くわしくは 3" 43、44ページ） 




が 

富量祝換 

^大•か•研っ 


隱 


0 0 推 

エコおやすみおはよラ 

、、、、 こ ® j 

〇ひ Q 


W OSAKA 


H 記憶機能がありまず 

設定室温や音量の選択、エコ運転の選択、おはよラタイマー運転のセット時刻および 
おやずみタイマー運転のセット時闇は、停電が起きたときや、電源プラグを抜いた場 
合でも記憶されまず。 




お部屋の換気が必要な 
ことをお知らせしまず。 
•このランプカ《赤く点滅し 
た6、換気扇を回ずか、 
窓を開けるなどして、換 
気してください。 
(くわしくは;3^22ぺ…ジ） 


フ寺 JI / 夕》-婦獻か f ン 


エアフィ ルターの ほこり 
詰まりをお知らせしまず。 
翁このランプが赤く点滅 
したら、エアフィ ルター 
のお手入れをしてくだ 
さい。 

(くわしくは 

3^22、37ぺ…ジ） 


運觀/燃焼勢ンプ 


万ンブの冕かた 

•(緑哲点灯） 

-運範中 

-おはようタイマー運転 
の予約中 

-エコ運転の燃焼待機中 

錐(赤色点な） 

-燃焼中 




換気*フィルタ-掃隙こ：* 二 

こ、,、--:';:..， 


お達転/燃焼 



運髓ス^^ツチ 

運転を開始/停止 
しまず。 

タイマー運転を解 
陈ずるときにも使 
いまず。 


f I コスツチ*ランプ 


おを肺ス个ジチ*ランプ 


凝まおス个巧づンプ 



莖澀/轉刻蔚せス斗ッチ1 □ジクみ{ッす* 5ンプ 

隱 

瞬麵證癒ス^ツ？ * 5ンツ 

エコ還転をセット/解除 


おやずみタイマー運転 


おはよラタイマー運転 



設定室湿や現在時刻、おは^いたずらや誤操作を 


現在時刻や、おはようタイマー 

するときに使いまず。 


時闇の選がや、おやずみ 


をセット/解驗ずるとき 



ようタイマー運較のセッミ防ぐために、操作を 


運転のセット時刻を設定ずる 

•エコ 運転をセットずると、 


タイマー運転をセット/ 


に使いまず。 

瞧 


卜時刻を調節するときにミ□ックずるときに使い 


ときに使いまず。 

ランプが緑色に点なし 


解驗ずるときに使いま 


•おはよラタイマー運転 



使いまず。 :まず。 

1 

馨 現を時刻を設定してしぶときは、. 

まず。 


す。 


をセットずると、ランプ 



雜左のスイッチを押ずと室湿ミ2つのスイッチを同時に 


時計ランプが緑をに点滅しまず。 

(くわしくは:ぺージ） 


雜時間の選択時はランプ 


が緑色に点え I しまず。 



や時魏が1つ下がり、ちのミ搏ずと、□ックのセット/ 

1- 

(くわしくは3戸19、20ページ） 



が緑芭に点滅し、セット 


(くわしくは 



スイッチを巧ずと1つ上がミ解除ができまず。 


卷おはようタイマー運転のセッ 



完了時に点なに変わり 


：3^23、24、27ぺージ） 



ります。 *: (くわしくは3^29ぺージ） 


卜時刻を設定しているときは、 



まず。 





i __ 

蕾： 

おはよう時刻ランプが緑色に 



(くわしくは 





1つみぶ© @ りよかぶ； □ック中贴ックランプ 

繫.. 

点滅しまず。 

―…… か— 


^25 〜 27ページ） 

_ __ __ 


____〇-™ ^ 

1 


為^^ :〜舰に点灯しまず。 

扣'，，，1[化化心ちい，〜"—、■■化、,〜いしい… W 柳 W,’—WWW が* 

1 

(くわしくは 3^23. 24ぺージ） 
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お使いになる前に(機器の接続) J 


機器の接続 __ 

圍用意ずるちの 

雜ガスコード側売)(くわしくは万49ページ） 

〇 HU . 

( 、お願い） 

倫必ず別売のガスコードを使用してください。 
翁おれたり、ねじれたりしないように、 

お部屋に合った長さのガスコードを 
ご巧意ください。 


電源を接続ずる。 

、,?、んみ徽撒觸 

電源プラグをコンセントに確実に差し进み 
まず。 



はじめて電源に接続したときは、この製品が 
使用できるガス種とガスコード専巧機器であ 
ることを音声で1回お知らせしまず。 


/ この製晶は \ 
( 都巧ガス12 A . 1 3 A 巧でず。 ) 
V ガスコ-ド雲巧でず。ノ 


/都巿ガス\ 
12 A .13 A 巧 
\の場合ノ — _ 


f この製品は 
プ□バンガス巧でず。 
V ガスコード専用でず 。 j 



雜お使いのガス種と適さしてしぶことを確認してくださしん 
爆電源プラグをコン七ントから抜いて8時間経過した歉 
再度電源プラグをコンセントに差し逆んだ場合にも、 
音声でお知らせしまず。（音声「切」の場合は除く。） 


ゴム管は使用でさません 


/ K 危険 

對ゴム管で接続ずるなど、間違った接 
続をずると、ガス漏れが生じ、爆発 
や火災の原 S になりまず。 


#1ガスコードを 
胃機器に接続ずる。 

ガスコードの細い方の先端をガス接続□に 
r カチッ」と音がずるまで差し这みまず。 






雜引っ張っても抜けないことを確認してください。 J 

•ガスコードや機器のガス接続□に、ごみなどの異 
物がないことを確認してから接続してください。 
•ガス接続□についているキャップをなくさ 
ないように大切に保管してください。機器 
を輸送•保管ずるときに、ごみの混入を防 
ぐために使いまず。 


取りがずときは 

雜スリーブを矢 E 日の方向 
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«ガスコードをコンセント 
胃ガスおに接続ずる。 

、、'…‘、■瞬 

ガスコードの太い方の先端をお部屋のコン 
セントガス拴に「カチツ」と音がずるまで 
差し込みまず。 



電源コ■-ドについてのごを意 ; 

導温風吹出し□の前や機器の下を通さない。 
•ぺットなどにかまれないよラにを意ずる。 

參イスの脚やキャスター、コマなどで踏まない。 
參ヒビ割れした電源コードは交換ずる。 

お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガス 
に連絡してください。 

: ガスコードにつしにのご注學 J 

讀機器を取り醫える隙、または7年程度を目 
やすに新品と取り賛える。 

馨ヒビ割れたりして古くなったガスコードは、 
必ずおり誓える。 

禱温度の高いところにガスコードが触れたり、 
上にものをのせない。 

善ぺットなどにかまれないよラに注意ずる。 

參ガス接続□はていねいに清潔に取り扱ラ。 

ガス接続□に傷がついたり、異物が巧讀すると、 
ガス漏れの原因となりまず。使用しないときは、 
ガス接続□にキャップをつけておいてくださし、。 


雜引っ張っても巧けないことを 
確認してください。 

鑛ガス栓につまみがついている 
場合は、つまみをを闘にずる。 



お使いにな題前に(機器の撥織) 
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A 時刻設定スイッチを押ず。 

(ピジと孰《ずるまで轉ず。） 




\ランプが緑毎に 
i 点滅しまず。 


A 室温/時刻台せスイッチを 
W 押して規在時刻を設定ずる。 



1分ずつ戻る ’ 1分ずつ進む 


•初めてお使いのときは、室温/時刻合せス 
イッチを1回押ずと r 午前0:日0」が点滅表 
おされまず。 

•巧し続けると、連続して進む、または戻り 
まず。 

藝連綿して巧し続け、 rooj 分になったとき、 
時間の巧が1時間進む、または戻りまず。 





表示部に表示される現在時刻を設定しまず。現在時刻の設定は、おはよラタイマー運転を 
ずる場合に必要でず。 

雌現在時刻を設定しなくても、暖房運転（3^21、22ぺージ）は使用できまず。 

戸^^*圓ここを使って操作しまず 1： 




をな—■/‘巧ょ#が f J 
地いぉ情 J 

▼ ▲む 

〇 〇 〇 
ぞ盘< 時独音む_みあ化ぶ_ 


拐]めてお使いのときは、表示部に！ 
が点滅表示されまず。 


基 

t h . h i 

4 4 

> 

設定室温 

現在室温 

午前 

潑 


卢後 

# 



1 f 時寧 1 

? m 


翁2回目 W 蜂は、記憶されている現在時刻が 
表示されまず。 



■ 8 時 PS バックアップ機能 

この機器には、停電がおきたときや電源プラグを抜いたときでも、正常に時計機能をはた 
らかせる「8時間バックアップ機能 J がついていまず。停電が起きたときや電源プラグを抜 
し、た後でも、8時間な巧であれば時刻を設定しなおず必要はありません。 

•表示部に r - - : - - j が表示された場合は、時刻を設定しなおしてください。 

•表示部に表示されている時刻と実隙の時刻が大きくずれている場合も、時刻を設定し 
なおしてください。 

•ひんぱんに電源プラグの抜き差しを巧うと、8時間が巧であっても現在時亥! j の表示に誤 
差が生じやずくなりまず。なるべく電源プラグを抜かないでご使用ください。 


^時刻設定スイッチを2回 

W 押す。 (ピッと音がずるまで巧ず。2回） 


織定欄> 

r 午前10:35」に設定ずる場合 


A 〇を側の室温/時刻合せスイツチを 
押し続け、 

r 午前10:00」でいったん指を離ず。 


時計-、': 

ん/、 、、、がまょぅ、 

ビい/ 1時刻 

現を時刻を ‘ 

午前10時巧分に,: 

、設定しました。/ I 


ランプが 
ミ肖巧しまず C 


\ 2固押ず。 


現を時刻が設定されまず。 


媛霄譜競'/胸拾せスイッチを 

r 午前10: 35」に合せる。 


上で現在時刻の設定は完了でず。 

馨約3 0砂後に表示部がかし暗くなりまず。 

馨時刻設定スイッチを押ずと、時刻のカウ 
ントが「午前10時巧分0秒」からスタート 
しまず。 
















圓ここを使って操作しまず 

‘f _ 巧啤がが S 換急〇ご姚 

11 午前^ ' ▼ 


圍ガスフ: 7 ンヒ*-夕~の纏本操作でず。 


CIS ! 線就ず。 


ランプが 
緑卸こ 
点なします。 


現を時刻表示から温度表示に変わり、運転 
を開始しまず。 


煽在時刻表示） 


設定室温 

現巧室温 

狼 《 r 豪® 

f IJ 衡 

パ 

瞬 巧 

設定室温 

現を室温 

タタ 

夕な 


L 5552 l ) 年後 


温風吹出し□から風がおてきまず。 

^ fj 〜10秒経過ずると … ) 

ランプが赤色に変わりまず。 


>》> 證憩室澀を変えたいと萄ま 

I 室温/時刻合せスイッチ 
を押して変更ずる。 


^ピポ^ ^ ポピ^ 

I 設定は 21 てですゾ \^設まは 2 rc でず。^ 

ESI ▼ ^ ▲ ESI 

国圓咖載!輸^圓 EI 

押ずたびに '：^ 巧ずたびに 

1てずつでがる rc ずつ上がる 

■ g 定でをる室纔 

Mi 刪 !^ ^^ 

約30で 16で〜26で 連続して 

強燃焼 

馨設定は電源プラグを抜いても記憶さ 
れまず。 


鎌お部屋の構造、設置場所、室外温度に 
よっては、設定した室温にならない場合が 
ありまず。また、弱燃焼になってもお部屋 
の温度が上がっていくことがありまずので、 
このときはエコ運転をお使いください。 

(くわしくはこ式28ぺージ） 



雜初めてお使いになるときやしばらく使わなか 
ったとき、ガスコードを脱着したときは、ガス 
コード巧に空気が入ることがあるため、選乾開 
始時にいったん着义してから乂が消えること 
がありまず。このようなときには、自動的に1 
回だけ再点火動作を巧いまずので、点火に時 
間がかかることがありまず。 

馨 r 現な室温 J は感温部の温度を表巧しているた 
め、お部屋全体の温度と多少異なる場合があ 
りまず。目やずとしてください。 

特に消乂後しばらくして再運転した場合、点 
火後3〜4分間は r 現在室湿」が高めに表示さ 
れることがありまず。 


線》邏觀を止めた:いとをは 

^運輯スイッチを押ず。 



運嚴を停止しまず。 


雜現在時刻表示に戻り、約10秒後に表示部 
が少し暗くなりまず。 


お願い') 

•消乂後数分間は、機器巧部を冷やずため、 
温風吹をし□から風が出まず。この間は電 
源プラグを抜かないでください。機器が過 
熱して、やけどのおそれがありまず。 



フイルター掃除サインが点滅したも 

雜エア フイ ルターにほこりが詰まると、 
フイ ルター掃驗サインの赤を点滅と； 
音声で、掃除が必要なことをお知らせ； 
しまず。運転を止め、 r お手入れのしか： 
た」（くわしくはこ支つ7、38ページ)に従っ：; 
てエア フイ ルターを掃除してください。！ 

/ zt . ぃ/、 ピピ IV 、 、 

/ピピぃ/ 

I エアフイルターを 
\掃炼してください。， 


画1時闊で換気サインび点滅 
しまず 

■] 時間連続して運転ずると、換気サイン 
の赤色点滅と音靑で、換気が必要なこ 
とをお知らせしまず。 

1分間程度、換気扇を回ずか、窓を開け 
るなどして換気してください。 


ヒ， V 、ヒ 1 リ、ヒ IV X 

1特間連続運転のため、 
換気をしてください。,バ 


h 勘を;麵‘乂が巧せょ : j 


換気サインの赤色点滅は、1分間経過 
ずると自動的に消なしまず。 


! 8時間で自動消乂しまず 

消し忘れを防ぐため、運転開始後8時 
闇で自動的に消火しまず。 

(くわしくは：^^^斗ん44ページ） 


ビー、ピ — N 

8時間連続運範 
のため、暖房選転 
^を停止しました〇^ 


I タイマー運髓中は8時間を超えて運 
転ずる場をがありまず。 

I タイマー運転中は8時間自動消火機 
能は作動しません。 


















》»證定瞬魏を変えたいと费は 

:: f % 時刻設定スイッチを2回 

W 押ず。 (ピッと音がずるまで巧ず。2圆） 


おはよラタイ7— 
時刻を設定 
心できまず。 I 


時計、 

おはよっ。 

時刻 

公 


ランプが緑色に 
点滅しまず。 


2回巧ず。 


初めてお使いのときは、表示部に 
r 午前6:0 0 J が点滅表示されまず。 


A おはぶラタイマ~運範の 
響時刻を設定ずる。 

靈觸〉 

r 午前6:4引に設定ずる場合 

® 室温/時刻合せスイッチを揮して、件前 
6:45」に合せる。 

(おはよラタイマ…運転の時刻の設定のしかたは、 
現在時刻の設定と同じでず。3^19、20ぺ…ジ） 

©時刻設定スイッチを巧す。 

(ピッと音がずる - 

時計- 


ランプが 
お好しまず。 


曝2回目な降は、前回設定した時刻が表示されまず。 


おはよラタイマー气 
時刻を午前6時 
45分に設定 j 

しました。 / 


表示部が現在時刻表示に変わりまず。 

な上でおはようタイマー時刻の設定は完了でず。 
•約1日秒後に表示部がかし暗くなりまず。 
•設定は電源プラグを抜いても記憶されまず。 


圓運転中でちおはぶラタイマー 
運乾をセットでをまず 

運転中におはよラスイッチを押したと 
きは、運転を停止し、おはようタイマー 
運転の待機中になりまず。 


I おはようタイマー運範を解除 
ずるには 

おはようタイマー運範の待機中に 
おはよラスイッチを押ず。 


i 、 補足； 

雜おはよラタイマー運範中は、設定室湿が 
「 H 」 の場合でも、自動的にじ6で」の設定で 
運転しまず。 

•おはよラタイマー運転の待機中に、電源プ 
ラブを抜いたり停電したときは、おはよう 
タイマー運転が解除されまず。もう一度セ 
ツトしなおしてください。 

(くわしくはこ声43、44ページ） 


おはよラ 
タイマーを 
取 0;' 肖しま 
V した。ゾ， 


ランプが 
ミ肖なしまず。 


雜運転スイッチを巧しても解除できまず。 


膳毅まよう何7-邏顧をセ外したいときは 

おはようスイッチを押す； 

(ピッと音がずるまで押ず。） 


おはよラタイマー 
を午前6時45巧に j 
、セットしました。/ 


ランプが 
綠色に点な 
しまず。 


r 設定した時刻になると •• 

©運転を開始しまず。 

善 ^約55分が経過ずると-- 


县 (約55分が経過ずると•一； ) 

©おはようランプが緑色に爲滅し、約5分 
後に停止ずることをお知らせしまず。 


おはようタイマー時刻が表示された後、約10 
秒後に現在時刻表示に戻り、表示部がかし暗 
くなりまず。 _ 

f 寶劈1午前 

1時刻表示 j 午を 


f ピピい/ 

5巧後に暖房運輕を 
. 停化しまず。 


C 現在時刻表ち I 


おはようタイマー運転の待機中になりまず。 


ランプが緑をに 
点滅しまず。 


易 C 約5分が経過ずると’‘- ) 

@運転を停止しまず。 

•停止時も音声でお知らせしまず。 

(くわしくはぺ…ジ) 

雜現在時刻表示に戻り、約10砂後に表示部 
がかし暗くなりまず。 

纖運転/燃焼ランプは消なしまずが、おはよ 
うランスま点滅し続けまず。運転スイッチ 
を巧ずと、おはようランプが消なしまず。 




fil 
















おやずみタイマー運掠を巧う J 



おやずみスイッチを巧す。 

(ピッと音がするまで押ず。） 


ピ ，V \ぬ\9がランプが緑色に 

おやずみタイマ…\ 、、、、#’"、、点滅しまず。 

を 60 分にセット I ぷ脾ぉ .. 

しました。 ^ r 。 1 

暖房運起を / VI 

、開始しまず。/1 1 


初めてお使いのときは、表示部に「60」が表巧 
されまず。(約10秒闇） 


馨2回目が降は、前回セットした時間が表示 
されまず。 

鑛停止中におやずみスイッチを巧ずと、ずぐ 
に運転を開始して、運転/燃焼ランプが緑 
色から赤色に変わりまず。 


薇！再度おやずみスイッチを 
胃押し、運乾時間を選ぶ。 


lilillHHHI 


おやすみタイマー\ 
を 45 分にセット 
しました。 

暖房運転を J 

ん 開始しまず。/ 


•表乐部に時間が表示されている間（約10砂 
m ) に設定してください。この間におやず 
みタイマー運転を解除ずる場合は、運範ス 
イッチを巧してください。 

•設定は電源プラグを抜いても記憶されまず。 




i おやずみタイマー運乾を解除 
ずるには 

おやずみタイマー運乾中におやすみ 
スイッチを押ず。 


OX 

!鼓驗。、 A 

巧 


ランプが 
消なします。 


運転を停止しまず。 

雜現在時魏表示に戻り、約10秒後に表示 
部がかし暗くなりまず。 

•運転スイツチを押しても解除できまず。 


(ピッと音がずるまで押ず。） 


巧ずたびに、かのように変わりまず。 

HBKBB 令 余 

^巧 巧 巧1巧 

2 ( 選んでから約 W 秒後） 


おやずみタイマー運黯のセツト時闡が確定さ 
れると、おやずみランプが点滅から点巧に 
変わり、表示部も温度表示に変わりまず。 


0 


ランプが点滅から 
点むに変わりまず。 


おやずみタイ7—運転をセツトすると • 

@運転を開始しまず。 


運範終了 5 巧前になると- 


©おやずみランプが緑色に点滅し、約5分 
後に停止ずることをお巧らせしまず。 


ランプが緑色に点滅しまず。 


よ 約5巧が経過ずると ’’- j 

@運転を傳让しまず。 

馨おやすみランプと遷輯/燃焼ランプが 
消なしまず。 

•現在時刻表示に戻り、約10秒後に表示部 
がかし暗くなりまず。 


U 臟若 ) II 




' ■運輯やでちおやずみ タイマー！ 
運輯をセットでをまず 

選較中におやずみスイッチを押したと 
きは、おやずみタイマー運輕に変わり、 
セット時間が経過ずると、運転を停止 
しまず。 

V. J 

( '葡若） 

麵おやずみタイマー選転中は、設定室温が 
m 」 の場合でも、自動的にじ6で j の設定で 
運転しまず。 


惹解す郝夕觀ぁ巧3 


¥1 














おやずみとおはおタイマ-を組みさせて使う 



「おやずみタイマー」 （ こ尹25、26ページ)と r おはよラタイマー J ( 3=^23、24ページ)を 
組み合せて使巧できまず。（組み合せタイマー運転） 

ff 圍ここを使って操作しまず ： 

巧 OSAKA も姑 



• くわしい操作はそれぞれのぺージをご覧ください。（くわしくは C ^23 〜％ぺージ） 
•組み合せタイマー運転中に運転スイツチを押ずと、ずべてのタイマー運転が解除されまず。 


「おやずみタイマー j の運転中に 
「おはようタイマー J 運転をセツトする I 

@おやずみタイマーの運乾中におはよう 
スイツチを巧ず。 （ピッと音がずるまで巧ず。） 


'爛） \ 

ピぃノ 

おはよラタイ7—を 
午前6時45巧に 
セットしました。ノ 



ランプが緑を 
に点灯しまず。 


おはようタイマー運転の待機中になりまず。 

S おやずみタイマー運転の 

^ 終了日分前になると’’- 

©おやずみランプが緑色に点滅し、約5分後 
に停止ずることをお知らせしまず。 


: J 

おわずみ 

〇 


ランプが綠色に 
点滅しまず。 


「おはよラタイマー J の待機中に 
「おやずみタイマー j 運乾をセツトする 

©おはよう タイマーの 待磯中におやずみ 
スイツチを 押ず。 （ピッと音がずるまで押ず。〉 


グ（例） 

とい J 

おやずみタイマー 
を 30 巧にセット 

しノ素 L / ブレ〇 

暖房運範を 
V 開始しまず。 

運転を開始しまず。 


ランプが織を 
に点滅しまず。 
(10 秒後に 
点灯に変わり 
ます。） 


g { おやすみタイマー運転の 
A 1終了5分前になると… 

0おやずみランプが緑色に点滅し、約5分後 
に停止ずることをお知らせしまず。 



ランプが緑色に 
点滅しまず。 


f おやずみタイマー運転が 

5 

( おやずみタイマー運転が 

[ 終了ずると J 


[ 終了ずると••- J 


@おはようタイマー運範の待機中になりまず 。I #おはようタイマー運転の待機中に戻りまず。 
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エコ運聽を巧う 


お部屋を暖房し、壁や天井などが暖まってくると、冷えているときに比べて、同じ室温でも 
人術こは少し暖かく感じます。エコ運転とは、設定室温までお部屋が暖まると、自動的に 
設定室温を下げたり、燃焼を停让して暖めずぎを防ぎ、快適さを保ちながら効率よく暖房 
運転をずる機能です。 




お部屋の温度が設定室温になってから30分※経過 
徵30分※に1での下げ幅で、2回にわたり自動的に設 
定室温を下げまず。(設定室湿表示は変わりません。） 
お部屋の温度が設定室温を超える場合は、自動的 
に燃焼を停止しまず。（燃焼を停止している間は 
設定室温は下がりません。）また、お部屋の温度が 




善エコ運転中に自動消火した場合は、運転/ 
燃焼ランプは緑色に点灯しまず。 

着エコ運嚴中に自動消火した場合は、温風吹 
おし□からしばらくの間、風が出続けまず。 
馨お部屋の温度が設定室温より高い場合でも 
いったん点火して、ずぐに消火ずることが 
あ0まず。 


(ェつ運転のイメージ) 


時間 
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ルさなお子様のいたずらや誤操作を防ぐため、スイッチ操作を□ックずることができまず。 




、，補を 

雜運転中にロックしたときは、運較停止の操 
作(運転スイッチを巧す)タトはできなくな 
りまず。（運輕再開の操作はできません。） 
•停止中に □ ックしたときは、ずべての操作が 
できなくなりまず。 (□ ックの辭除は除く。） 
修電源プラグをコンセントから8時間が上抜 
いていたり、8時間な上停電したときは、 
ロックは解除されまず。 


スイッチを操作したときや、安を装置がはたらいたときなどに、設定巧容や運転が況 
などを報知音と音青でお知らせしまず。（音声お知らせ機能） 

お翼い上げ時は、音量は r 大」に設定されていまずが、必要に応じて、音量を変更したり、 
切ったりずることができまず。 

•安全装置がはたらいたときは、音声 r 切」の場合でも報知音倍量 r 大」）でお知らせしまず。 
•運範中でも音量を変更できまず。 

雜報知音と音声の音量を別々に変えることはできません。 

•設定は輩源プラグを抜いても記憶されまず。 

f ■ここを使って操作します I 


ぶ，；音量切換スイッチを 

。馬:-野押す〇(ピッと音がずるまで巧ず。; 


(ピッと音がずるまで押ず。） 


A 続けて音量切換スイッチ 
胃を押して設定ずる。 


(ピッと音がずるまで押す。） 


報知音と音寅で現在の音量をお知らせしまず。 

雜初めてお使いになるときは音量 r 大」に設定 
されていまず。 


'ピ い / 

音量ルでず。 


音壽ルに 
、設定しました。 


心"產 

巧ずたびに、巧のよラに変わりまず。 

〇 圓 —► 國 


^選んでから約10秒後^ 


音量が確定されまず。 


KV ジず獲□ジク嘗题 S ツク纖簾) 


I 薇を大班く C かがく)ずな 
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各スイッチを操作したときや、ま全装置がはたらいたときなどに、次のような報知音と 
音声が流れまず。 




雜规音 


ミ 

i 

電源プラグをコンセントに差し込んだとき。 
※ただし 8 時間 L ソ巧の再通電時は除く。 

ぶ 

メ □デイ… 

颁巿ガス 12A‘ISA 巧の場合） 

この製品は都巿ガス 12A’13A 巧でず。 
ガスコード専巧でず。 

(し P ガス巧の場合） 

この製記はプの\°ンガス用でず。 

ガスコード尊用でず。 

音 

墨 

1 

0 

音翼®換 
(♦大 •ルぶつ 

0 

音量切換スイッチを 1 回押したとき。 

ピツ 1 回 

(現在の音量でお知らせしまず） 

窘量大でず。 

音靈ルでず。 

音声切でず。 

音量切換スイッチを続けて巧した 
とぎ。 

ピツ 1 回 

音量大でず。音曇大に設定しました。 
音量かでず。音量ルに設定しました。 
實靑切でず。音声棚〔設定しました。 

. 

邑 

囊 

! 

1 

時計 

おはようぶ 

時刻 

戀 

時刻設定 

時刻設定スイッチを押して、現在時刻 
の設定モードに入ったとき。 

ピツ 1 回 

現在時刻を設定できまず。 

時刻設定スイッチを押して、おはよう 
タイマー時刻の設定モードに入っ 
たとき。 

ビツ "1 回 

おはようタイマー時刻を設定できまず。 

現を時刻を密要した後、時刻設定 
スイッチを 1 回押して、おはよラタイ 
マー時刻の設定モードに入ったとき。 

ピツ 1 回 

現を時刻を午前(午後)求ネ時ネネ巧 
に議受定しました。 

おはよラジイマー時刻を設定できまず。 

現在時刻を変更した後、特刻設定 
スイッチを 2 回巧して、時刻の設定 
モードを終了したとき。 

ピツ 1 回 

現在時刻を午前(午後）水木時本本巧 
に設定しました。 

おはよラタイマー時刻を変更した後、 
時刻設定スイッチを巧して、時刻の 
設定モードを終了したとき。 

ピツ 1 固 

おはようタイマー時刻を午前(午後） 
木木時ネ木分に設定しました。 

現在時刻が設定されていないが態で、 
時刻設定スイッチを巧して、時刻の 
設定モードを終了したとき。 

ピピピツ 1 回 

現在時刻を設定してください。 

。ック锁饼 

▼牺 ▲ 

@ @ 
蔥畳術毅能： 

時刻の設定モードで室温/時刻合せ 
スイッチを巧したとき。 

i 

ピポ/ポピ 
(▼)(▲) 

- 


V 
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運転スイッチを巧して、暖房運転 
を開始ずるとき。 


運転中に室温/時刻合せスイツチを 
巧して設定温度を変要したとき。 


ピホ 7 ポピ 
(▼)(▲) 
(変更不可のときは 
ポポ/ピピ 
と鳴りまず） 


運転スイッチを押して、暖房運転 
を停止ずるとき。 


暖房運転を開始しまず。 

設定は木本でず。 

1時勵こ1回、換気をしてください。 

^設定室湿が L のときは「約10て 」、 H 
のときは r 最大燃焼」とお知らせしまず。 

設定は本*て;※でず。 

X 設定璧温が L のときは r 約10で」、りの 
ときは r 最大燃焼 j とお知らせしまず。 


暖房運範を偉止しました。 



室温/時刻合せスイッチを2つ同時 
に巧して、ロックをセットしたとき。 

ピッ1回 

ロックを i 受定しました。 

□タク遠を巧し 

風减 

ロック中にイ可かスイッチを巧したとき。 
(運転スイッチによる停止の操作を 
除く） 

ピピ]回 

曰ック中でず。 

態違/特绍食せ 

室温/時刻合せスイッチを2つ同時 
に1秒な上押して、ロックを解除した 
とき。 

ピ…棚 

□ックを解除しました。 


□ ックを辭除ずる鶴、室温/時刻合せ 
スイッチを2つ同時に1秒な上押さ 
なかったとき。 

ピピ1回 

辭除は1砂じ(上巧してください。 



おはぶ弓タイマー運乾 




















停 I h ホ(—ゎ A ホんマィ、リ丰を 抑 I 了 おやずみタイマーを*ネ(60/45/30/巧） 

、 偉止中(しおやずみスイツチを巧して、 レ。…1 肝！ な f -- ■…し t ± i 十 

3 ぉゃずみタィマー運転を開始したとき。 ""バロ 貧^置^^ 

ぉゃすみ 暖房運転を開始しまず。 


運転中におやずみスイッチを押して、 
おやずみタイマー運範をセットした 
とき。 


麵3 

? おやずみ 


おやずみスイツチまたは運転スイッ 


ピツ1回 

おやずみタイマーをネネ (60/45/30/15) 
分にセットしました。 

ピ_1回 

暖房運転を停止しました。 

ピツ3回 

エコ運範をセットしました。 

ピ ー1 回 

エコ運転を取り消しました。 

ピピツ3回 

エアフィルターを掃除してくださし、。 

ピツ3回 

3時間連続運おのため、換気をして 
ください。 

メ □デイー 

8時間連続運転のため、5分後に暖房 
運転を停止しまず。 

ピ ー3 回 

8時間連続違転のため、暖房運転を 
停止しました。 

ピ ー3 回 

ま全装置がはたらきました。 

ガス栓を確認してください。 

ピ -3 回 

安全装置がはたらきました。 

換気をしてください。 

ピ ー3 回 

ま全装置がはたらきました。 

ピ-■姻 

— 


グ"、おやずみスイッ气 

\J チを巧して、お i 
または を S 军除したとぎ。 


0 エコスイッチを巧して、エコ運転を 

ミェコ セットしたとき。 

も - - - 

P iT 、 エコスイッチを巧して、エコ運転を 

W 辭除たとき。 


•お3^中にフィルタ…掃除サインが 


巧を’点滅したとき。 

を;.1時間連続運転して、換気サインが 


巧' 点滅したとき。 ください。 

な 〇な阳な財レ碰作 W 化東けス C A 就 よ 8時間連続運転のため、5分後に暖房 

な 8時間貸動消火機能か f 乍動する5お龍。 メ □デ、 ィー 運転を}窝止し柔ず 

18時間自動消火機能が作動したとき。《 ピ -3 回 転のため、暖房運転を 

を- — —---——— -——-一- - - - 

0) 立消え安全装置が作動したとき。（不着火）％ を全装置がはたらきました。 

瞄 （ r ；,, j 点滅表示） ホ し•"四 ガス栓を確認してください。 

f 不完全燃焼防止装置が作動したとき。 《 ピ -3 回 ；碧語ミ If さ誌。ました。 

その他のを全装置が作動したとき。 《 ピ ー3 回 ま全装置がはたらきました。 

安全装置の作動時に運転スイツチを巧したとき。 ピ… • 3回 - 

※の場合は、音声 r 側でも報知音借量 r 大」）でお知らせしまず。 


曰常点模をしましよう 


圓ガスコードは正しく接続されていまずか？ 

•接続部およびガスコードが折れたり、ねじれたりしていないか点検してください。 
(くわしくはこ^7、17、18ぺージ） 

圍電源コードがいたんでいませんか？ 

•電源コードがいたんだり、電源プラグにほこりがたまっていないか点検してくださし、。 
(くわしくはこ尹10、17、18ぺージ） 

圍エアフイルターにほこりが詰まつていませんか？ 

正し<セットされていまずか？ 

雜フィルタ-••掃除サインが点滅していないか確認してください。（くわしくは:3=^22、37ぺージ） 
雜エアフィルターは正しくセットされているか確認してください。 

(くわしくは3^38ページ） 


1 お手入れの手順 _ 

參運転を停止し、機器が十分に冷え、温風吹出し口から風が出なくなったことを確認ずる。 
® ガス接を閉める。 

@電源プラグを抜<。 

® 手袋をはめてお手入れを開始ずる。 


( お願い*^ 


>機器本体に張り付けられているごを意ラベルが巧れたり、読めなくなったときは、やわらかい 
巧で巧れを拭き取ってください。また、お手入れの際に、はがれないようにを意してください。 
はがれたり読めなくなった場合は、お費い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスで新しいラ 
ベルをお買い求めのうえ、張り替えてください。 









曰常の点おとお手入れ 


お手入れの 道 具と洗剤につ いて 

使ってよい道具-洗剤 
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1 機器-混風吹出し□のお手入れ （1 力月に1回 穫 戲 _ 

1力月に1回程度、汚れたときはそのつどお手入れしてください。 

運黯を停止し、機器び十分に冷え、温風炊出し口から風が出なくなってか5行ってください。 

圓やわ6かい巧をめるま湯でめ6し、よくしぼってか S 機器の表面を 
拭きまず。 

m 電気掃除機などで温風吹出し□のほこりを吸い取りまず。 



れがひどいとさ 


巻機器の表面は、やわらかい巧に台所巧中牲洗剤をつけておき取りまず。 

雜温風吹出し□は、指をけがしないように手袋をはめてから、やわらかい巧で拭き取ります。 
雜温風吹おし□に白い粉やちれが付着ずることがありまずが、異常ではありません。 
やわらかい巧で拭き取ってください。 


屋 i ま意） 


雜温風吹出し□のルーバーを強く巧えたり、衝撃を加えたりしないでください。ルーパーが 
巧れたり、曲がったりして、温風の方向が変わり、床や力ーペットなどが変色ずることがあ 
0まず。 


曰常の点磯とお爭乂わ 


お手入れのしかた 
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お手入れのしかた 


I エアフィルター- 感温 部のお手入れ （1 力 用 こ 1 回程度） 

1力月に1回程度、巧れたときはそのつどお手入れしてください。 

運転を停止し、機器が十分にをえ、温風砍出し口から風が出なくなってか6巧ってくださし、。 

圍 エアフィルターを装着したまま、電気掃除機などで掃除しまず。 

エアフィルターを変形させないように、ほこりを吸い取ってください。 

P ご^擔養^議馨議議藥* •エアフィルターを取り外して、詰まっ 
離ちじ轟襲！商麵 ているほこりを取り除きまず。ななど 

>- i を ；；~ \r で特に汚れた場合は、台所巧中性洗 

電気掃陈機 * 剤で洗ってくださし、。水気をよく 

'；^ 切ってから十分に乾燥させた後、エ 

感温部 ~^麵 て^^^^ 、扣、、、、< ァフィルタ-を元の細に取り付け 

(くわしくは万38ページ） 


エア フイルター 


フィルター掃除サインが点滅した S 


靜エアフイルターにほこりが詰まると、フイ 
ルター•掃除サインの赤色点滅と音声で、掃 
除が必要なことをお知らせしまず。運転を 
止め、エアフイルターを掃驗してください。 


化ピ， V 、 ピピ ‘ V 、 \マで- 
ビピッ 、ぶ気广 

エアフィルタ…を 々: 

、掃除してください。/ ▼ 


V --,ぶザ仁を S .. 持軒-, 

V ▲お靖 


，：も選転したまま掃驗しても、フィルター揺 
: 隙サインは消なしません。いったん運転 
:を停止してください。 

;燦力ーテンな どの 障害物で エアフィル 
、 夕一 がふさがれたときも、 フイルター 

掃除サインが点滅しまず。 


藥エア フィルターを 掃輸しても フィルター 
掃除サインが消なしないときは、機器巧 
部にほこりやごみが付霞している巧能性 
がありまず。 r 点検藝備(有料)」が必要で 
ずので、お買い上げの販売店、またはも 
よりのガス会社(供給業者)にご依頼くだ 
さい。 （くわしくは3^46ぺージ） 

參フィルター掃除サインが点滅していると 
きは、最大燃焼量を下げて運転しまず。 

善フィルター掃陈サイン点滅後も運転を続 
けると、機器の部が異常に過熱し、機器 
が旨動的に停止ずることがありまず。 
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エアフィルターの 取りがしかた 

ft エアフィルター上部にある 
W 2つのクリップをゆるめる。 

が化舗囉‘ 

クリップ (2 力戸ぶ 



■0%エアフイルターを 

響取り外ず。 


ベ六..:.ぶな 




iSll 潑莲蒜 ドさせ 


;>^ま意^ 


雜エアフィルターを取り外した状態で運乾ず 
ると、機器の部にほこりが入り、機器故障の 
原因になりまず。掃除が終わったら、必ずエ 
アフイルターを元のの置に取り付けてくだ 
さし、。 


[ I アフィルターの取り付けかた 

ぶ I エアフィルターを機器の 
现 P 受け部にのせ、2つの 

クリップを角穴に差し么む。 


ワリツプ (2 力所） 


；；Q 角巧の形状に合せて 

蠢®差し込む 角巧 


わ撤滅裁み纖 i 


Ml 


エアフィルターを3力巧の受け部にのせる 

善エア フィルター が3力巧の受け部の巧側に 
入っていることを確認してから、クリップ 
を差し込んでください。 


ぶ f 2つのクリップを締めて 
固定ずる。 




ちに回して固定ずる 


-吗另 


(£1； 


I エアフィルターと機器との間に大きなずき 
まがないことを確認してください。ずきま 
があると、機器巧部にほこりが入り、機器 
故障の原因になりまず。 


お手 A れ©しかた I 
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illi 罰駆 ; 

を挺.**'"■、か#.微難器く巧地锐を.....お'•巧請 MVsf % t o'. バ"ぶ船;;'ぶか.お.都速かち 


礁奢 



:心.. 




.ぶ解4 


機器をしまラときや長期闡使巧しないときは、機器のお手入れをして、お買い上げ時の 
箱に入れて保管しまず。 

引越しなどで機器を移動ずるときも同様に、お手入れをした後、箱に入れて移動してく 
ださい。 


r 機器をしまラ前 に . 

©運乾を停止し、機器が十分に冷え、温風炊出し□か5風び出なくなったことを確認ずる。 
@ガス捨を閱じる。 

#電源プラグをコンセントか6抜<。 

@ガスコードをお部屋のガス栓と機器か5取りがず。（くわしくは;3。17ぺージ） 

ほこりやごみが入らないように、機器のガス接続□やガスコー■■ドには巧属のキャップを 
はめてください。 

@機器の表面、漏風吹出し口の掃除をずる。 （くわしくは 3" 36 ぺージ） 

@エアフイルターを取りがして掃除ずる。 （くわしくは万 37、38 ページ） 


定期的に点検藝備(有斜)をお受けください 

' 機器巧部にほこりがたまっているが態で、そのままお使いになりまずと、思わめ事故に 
i つながるおそれがありまず。 

:定期的 G シーズンに1回程獻に r 点検整備 j を受けるようにしてください。 
i (くわしくは3"46ぺージ） 


きれいにお手入れをしておく 
と、来シーズンも気持ちよく 
使え、機器も長持ちしまず。 
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箱に入れて保管ずる 


m お手入れが終わった5、お買い上げ時の箱に入れて保管しまず。 


善お買い上げ時の箱や 
ビニール 袋、止め具な 
どの栖包材は捨てずに 
大切に保管しておいて 
ください。 



着ガスコードを丸め、底箱に置く。 



…止め具 (2 個） 

保護シ…卜（青)如 

@底箱にビニールシートをかけて、その上 
に機器をのせる。保護シート(青)をかけ 
てビニール袋をかぶせる。 

保護シート(青)- 



(お願い） 

参湿気やほこりのかないところに保管してく 
ださい。 

参べランダなど直射曰光の当たる場所や高 
温になるところでの保管は、樹脂部分の 
変色や変形のおそれがありまずので避け 
てください。 


m が箱をかぶせる。 

タト箱の r 商品正面 j の 
巧きと機器の正面の 
宿]きが合っていること 
を確認してください。 




商品正面 

#化め具をはめて固定ずる。 (2 力所） 




擬麵鹽德用しない屬含 I 
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故障 


扣左、?^擲娜部巧'|51!1?»：-叩- . ..、、ががが;' 

;'w …,’、、‘: 


調 


.軍 

苗ご.-お 




げ冷夕お.み!;’::;; 
‘ぶ’各知。か;:>、、 -. 


哨巧.を,\.、を.一 

が巧 M ; 媒;|‘;、；人‘‘’’'もが一"0 、、. —、 



故障かな？と思っても、よく調べてみると故障でない場合もありまず。 

修理を依頼ずる前に、もう一度じ(下のことをお調べください。 

それでも直らないときや原因がわからないときには、お買い上げの販売店、またはもより 
のガス会な(供給業者)に連絡してください。 



‘: 二‘八、、 P ぶ'、ミ 誠べてくださし、 、；ぶス六 \ 

参照ページ 

'ミ 載 S を巧して屯 

溫、;為，緑芭若'' 

も.^ 

參 電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれ 
ていまずか7 

10 x 17 

m ご家庭のヒューズやブレーカーが切れてしほせんか？ 

— 

•停電ではありませんか？ 

— 

雜 ロックがセットされていませんか？ 

29 

_鐵点义しない ： ' VV 、 /— ‘ ぃ’ 

占運範 / 燃おランプが赤をに、 

• お部屋のガス栓は全開になっていまずか？ 

_ 

鑛 ガスコー ド内に空気が残っていませんか？ 

22、 の 

点なしない。 な、ぶ巧,？ 

たマイコンメーターが作動していませんか？ 

※1 

賺晦る 

•エアフィルターにほこりが詰まっていませんか？ 
(フィルター掃除サインが点滅していませんかマ） 

22、37 

潑温風吹出し□がふさがれていませんか？ 

6、10、12 

•機器の後方と壁の距離は 5cmlU 上ありまずか？ 

磯 マイコンメーターが作動していませんか？ 

雜 8時間自動消义機能が作動していませんか？ 

6 

劍 

22、43、44 

9、43、44 

• 不完全燃焼防止装置が作動していませんか？ 

室巧の換気をしてください。 


肇 エアフィルターにほこりが詰まっていませんか？ 
(フィルター掃隐サインが点滅していませんか 7) 

• 設定室湿が低くありませんか7 
雜お部屋の窓や戸が開いていませんか？ 

22、37 

21 

#お部屋のガス栓は全開になっていまずか？ 


潑機器前方 100cm な內にものが置いてありませんか？ 

6 

‘ミ' お部屋の大きさと機器の仕様(暖房の目やず)が 
合っていまずか7 

47 

雜感温部にほこりが巧いていませんか7 

37 

j- 

難'。ずぎる 

雜 機器後面（感温部）にずきま風やをたい空気が 
当たっていませんか7 

- 

雜 エコ運転を辭除していませんか？ 

28 

ぅ馨こ每 

ミ 祭 ガスくさい 

像’後、、‘如‘; U 心、、 

•ガスコードや機器のガス接続□に傷がついてい 
たり、ごみなど異物が入っていませんか？ 

7、1入18 

•別売のガスコードで正しく接続されていまずか？ 

7、17、18、49 

參 ガスコードがいたんでいませんかク 

7、17、18 


お近くのガス会社(供給業教に連絡してください。 


ぶ知な場教東與が 

ぶ— 1 参鹏 ージ1 

議議緑 

• お部屋の建材から化学物質が出ていませんか7 
(最近リフォー■ムをしていませんか？ 
新築ではありませんか？） 


養がずる 

雜機器の部にほこりが詰まつていませんか？ 
(ほこりが焼けたようなにおいがずる場合） 

45、46 

ィ请!屢:難 鱗質 r 

鑛機器のおくで、ヘアスプレーや消臭スプレーな1 
どの化学薬品を使用していませんか？ 

8 

顯 おはようタイマー運验 

又三ぉはよおイ、み乎患、、ぶ1 

押しでもセットされない。 

馨現在時刻を設定していまずか？ 

19、20 


!こんなとをは故障ではありません 



も蔡嚷顯寧蒙 K .; 擬-琴バ 

パ，原困が織’、'，押 

P 

te 

則 

シーズン始めや、しばらくの間運転しなかった 
後、ガスコードを脱置した後になかなか点火し 
ない。 

ガスコード巧に空気が入ったためでず。 

いったん点义してからおえた場合は、再点火 
機能が自動的に1回だけ作動します。 

誦 

' 、、 

運嚴開始時に、煙やにおいが出る。 

(初めて運範したときや、しぱらくご使用にな 
らなかった場合） 

機器内部の部品などに付着しているなやほこり 
が焼けるためでず。しぱらく換気しながら使用 
してください。また、フ□—リングのワックスな 
どが温風に施熱されて、におうことがありまず。 
しばらくずると自然になくなりまず。 


点火したときや、停止したを r コツンム r コツン」 
という音がずる。 

ガス通路を開閉ずるための電磁な(電気で開閉 
ずるガス弁)がか動ずる音でず。 

運 

庭 

点火したときに「ボッ」という音がずる。 

点火音がする場合がありまず。 

中 

点火したときに「ヒュー」、 r ピー」といラ音 
がずる。 

ガスコードを脱舊したときに、ガスコード巧に 
空気が'入ったためでず。 

'ち荷;靖巧: 

運輯中に「シャ ー J という音がする。 

ガスの通過音がずる場合がありまず。 


点火後や、停比後に「チリ、チリ」、「コツ ン、〕 ツ 
ン」とキシミ音が出る。 

機器巧部の部品などが施熱や;令却される際に 
金属が膨張、収縮して発生ずる音でず。 

蓄猿藤を 

運輯中に運範/燃焼ランプがホ色から緑色に変 
わる。 

1コ運転中に燃焼が停止したためでず。 

> 

停止しても、温風吹出し□から風が出る。 

機器内部を冷やしてから自動的に止まりまず。 

運 

転 

媒 

停止歡再度運転操作をしてもずぐに点火しない。 

内部が冷えるまでしばらく待ち、約20砂たって 
から自動的に点火しまず。 

乏 

2 

誤って電源プラグをあいてしまったため、ずぐ 
差し込んで運転操作をしたが、点火しない。 

巧部が冷えるまで数分間待ってから、再度運転 
操作をしてください。 

中 

.'''ち‘'; 

おはようタイマー運転操作をしたのに、1時間 
経過ずると停止している。 

おはようタイマー運転をした場合、1時間経過 
ずると自動のに停止しまず。再度運転操作をし 
てください。 
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I 運範が停止して巧の表示が出たとき I 

安全装置がはたらくと、機器が停止して、表示と報知音•音声值声「切」のときは報知音 
のみ)でお知らせしまず。温風吹出し□から風が出なくなってから確認してください。 


翁報知音•音声については惜声お知らせ機能の內容」の r 安全装置•その他 j をご覧ください。 

(くわしくはこ尹33ページ） 

雜下記に従って点検しても、たびたび同じように安全装置がはたらく場合や、このほかの表示 
がおたときにも修理が必要でず。お買い上げの販売店、またはもよりのガス会社（供給業者） 
へご連絡ください。 




'ふ， 安全装置 



、 ぶなド' V 、 - 処置ち法 ご； - 、 、 

参驟パ^ジ _ 

嘿 


換気 (ご：： 

(赤色点滅） 

::く愈';::運あ/燃焼 
(巧色点滅） 

:、 

不完全燃焼! 9=] じ装置 

不完を燃焼をずる前に、ガスを止め運転を停止しまず。 

室内で換気す十分なが態で使用したり、エアフィ 
ルターにほこりが詰まっているときに起こりまず。 

/ガス栓が開きた0なかったときや、ガスコードを\ 
脱着した後などにも点滅しまず。(点义後約1巧間 
\または燃焼曇変化瞄 / 

、'、，、、、、、'》、' 心、、 

十巧にお巧盧の換気を巧い、エアフィルタ•-部の请除を 
巧-)たを、南遇ぉしてくにさし、。 

37 

::淆ミ::運転/燃焼 
(巧を点滅） 

な消えを全装置 

使巧中にバーナーの炎が消えてしまったとき、ガスを止め運 
転を停止しまず。 

ガスをが開きたりなかったときや、ガスコードを 
脱着した後などに起こりまず。 


17. 18 

(点嫩 


:::"#:: mmmm 

む、 

(赤色点滅） 

点火時、バーナーに着火しなかったときなどにガスを止め、 
運範を停止しまず。 

ガス栓が閉じられていたり、開きたりなかったと 
きなどに起こります。 

嘿 

:: M ：： 還転/燃焼 
(巧色急滅） 

:!讓*|*|藤 iiiWiiiiliii 

这诗强吕動消火雜醋 

8時間連続運転ずると宜動消火しまず。 

運転開始を8時間が過ぎたためでず。 
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圓 

捕滅） 

:攀:運転/燃焼 

(巧を点滅〉 

転埋 i 時ガス;盧那装置 

燃焼したまま機器を移動させたときや機器が倒れたときに、 
ガスを止め運転を停止しまず。 

燃‘焼したまま機器を持ち運んだり、機器が倒れ 
たときなどに起こりまず。 

矿ぶ.ぶが な 

— 

の 


フィルター掃除 ::; j を： 
(ホ色爲滅） 

:::お::運転/燃焼 
(巧色点滅〉 

過熱防止装置 
(サ、スタ） 

機器巧が異常過熱したときに、ガスを止め運転を停止しまず。 

エアフィルターにほこりが詰まったり、湿風吹 
出し □ に障害物があるときなどに起こ0ます。 
機器巧部にほこりがたまっているときにも起こ 

0まず。 

エ y フィルター部の涌除や、醇基勘を取り除いた縷しはらく 
(5 〜6が)し〔から萬厘愚してください。（謡風吹出し□から 
風が出ている間は、電源フフブ对ちかなし巧くださし、。） 

献同。まぁが出る場をは、点挨藝賴要でも 

37、46 

(点嫩 

過熱防止お霞 
謙ュ-ス） 

機器巧が異常過熱したときに、ガスを止め運転を停比します。 

エアフィルターや溫風吹出し n がふさがれたとき 
などに起こりまず。 

修理が要てす。も'質い上げの版請店、また(よちぶりの九ス 
を社(が絵業皇)へこ連裕くださし、。 

45 



感 運お/燃焼 
(消な） 

' 、 、 \ 、一 1 

理蛋产.配1卜尝墅 
卜''(電流ヒユーズ） 

過電流が流れたときに、電流ヒユーズを切り、達転を停止し 
まず。 

電気回路がシヨートしたときなどに起こりまず。 

、 、 ' 、 / ■、、 、 

修理が验要です。お質い上げの販売店、またはちよ0のカス 
が麵当) へこ 连撫がさし、 
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i り 運転/燃焼 

(消な） 

唔電時を全装置 

停電したときには、ガスを止め運較を停比しまず。 

また、停電中は使用できません。 

運乾中やおはよラタイマー運転の待機中に停 輩 
になったり、 電源 プラブを弓 I き抜いたためでず。 

再通電時、湿風が化し口から風がおでいることがあ0まず。 
この場を、風が止.まってか6運転スイッチを1蛙}甲して、点滅 
表示を稱隐し、再運輯してください。（停普中は必ずガス栓 
娜てくださぃ） 

誦»き講誦擁議賴載襟携媒 

- 

§ fgWMl 

iBra 

i (点滅） 


•* ® 户 

: ： i 0 t ：： 運輯/燃焼 

(ホ色点滅） 

嘿 


•* ミ#* 

::榮::運転/燃焼 
(巧色点滅） 

スイッチ回路巧を装置 

運乾スイッチ、おやすみスイッチ、おはよラスイッチ回路に 
異常が起きたときに、ガスを比め運転を停止しまず。 

運転スイッチ、おやずみスイッチ、おはよラスイッ 
チ回路がシヨートしたり、15秒な上巧し続けたとき 
に起こりまず。または、おやずみスイッチを10分が 
上連続して入切操作を巧ったときにも起こりまず。 

運転スイッチを1回神して、点滅表示を解除し、再逵転し 
てくだ'さい。巧び同じ燕巧か出る場合は、修理かお、要てず。 

お質い上げの販売屈、またはもよりのガス会な（が給業を） 
〜ご運絡ください。 

45 

上記しソタトの表を 

上記ぶタトのまを装還作動 

上言日なタトの異常が起きたときに、を全停止しまず。 、 

1ガス栓を麗め、お賀し、.上けの販売店、またはわよりのガス会な饼給棠教へこ遵おください。 
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I ※の場合は報知音•音声は瞩りません。 J 
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I ……ァフターサービスについて 

|_サ》 -ビスのお申し込み _ 

圍サービス(点検-修理)を依頼される前に 

「故障かな？と思ったら」（: C ^41 〜44ぺージ）の項を見て、もう一度ご確認ください。 
それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合はごき分で修理なさらないでお買い上げ 
の販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。（别添の「大阪ガスのお問い合わせ先」 
参照） 

そのままご使用になりまずと、故障や感電-やけど--盤化炭素中毒-ガス漏れ-火災の原 
因になりまず。 

■ ご連絡の際には次のことをお知らせ < ださい 

參溫名 . ガスファンヒーター 

雜 型番 ……本体左側面に張りがけてありまず。 


く例 > 1 40-5 己93の13 A の場を 


型番 



大限ガス株式会社 
21-080-12-00236 


取が铺 B 

3 軒旅 S r 

1111111 国111111 


©故障、異常の現象（できるだけくわしく） 

馨お客様名、住所、電話き号、道順（できるだけくわしく） 


!転居されるとを 

«ガスには都市ガス数種類および LP ガスの区分があります。 

' ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりまずの 
!で、乾居巧のガスの種類をご禮認のラえ、もよりの大阪ガスまたは転居先のガス事業者 
i (巧給業者)にご相談ください。 

；この場合、調藝や改造に要ずる費巧は保誰期間のでも有料となります。 

;ただし、ガスの種類によっては調整できない場合もありまず。 
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[1 呆証について _ 

本書裏表紙に保証書がついていまず。 

■保証期間中は"* 

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたしまず。 

くわしくは、保証書をご覧ください。 

保說書を紛失されまずと、無轉期閣中であっても修理費をいただくことがありまずので、 
大切に保管してください。 

■保詔期間経過後の故障修理について 

お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご相談くださし、。 

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたしまず。 


i 補修用性能部品 の 保有期聞について _ 

この製品の補修巧性能部品(性能を維持ずるために必要な部品)の保有期間は、当製品の製造 
打切後7年間となっていまず。 

ただし、保有期間経過後であっても補修巧性能部品の在庫がある場合は、ち料修理いたしまず。 


点検整備のおずずめ(有料） 

—き尊 

,緣機器内部にほこりがたまっている状態で、そのままお使いになりまずと思わぬ事故に 
; つながるおそれがありまず。長期間、を全快適にご使巧いただくためには定期的に 
I (3 シーズンに1回程敷「点検整備 J を受けることが必要となりまず。 

I なお、3シーズンなのであっても、ほこりが多い環境でお使いの場合など、機器巧部に 
I ほこりがたまっている場合は r 点横整備」を受けることが必要となりまず。 

;点検藝備」は、お買い上げの販売店、またはもよりの 
I ガス会社(佛陪業者)にご依頼ください。 

I 「点検整備」の巧容は、下記のとおりでず。 

? @機能部品の点横、確認 

;©掃除整備 



ア f % 夕！が！ピ又^ 
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暖房の目やずは温暖地を基準にしておりまず。 


型 を! 

140-5593 

種類 

燃焼方す 

ブンゼン燃焼式 

給排気方式 

開放式 

放熱方式 

強制対流式 

点火 方す. 

連続放電点火方式 

暖房の 
§やず 

木造家屋 

コンクゾート 
造家屋 

都市ガス1 3 A ’ LP ガス用：11畳まで 
都巿ガス12 A 用 ：10置まで 

都巿ガス1 3 A ’ LP ガス用；15畳まで 
都巿ガス12 A 用 ：14畳まで 

タト形 

質 

寸法 （ mm ) 

高さ 475 X 幅 420 X 奥巧160 (脚部21 5) 

量（本体） 

8.7 kg 

電気 

関係 

電 源 

AC 100 V 、50/60 HZ 

消費電力 
(50/60 HZ ) 

26/29 W (待機時 0.8/0.7 W ) 

電源〕-ドの長さ 

2 m 

ま 全 装置 

-不完全燃焼防止装置(熱電対式） * 過電流防止装置(電流ヒューズ） 

-な消え安全装置(熱電対式） -停電時安全装置 

-転倒時ガス遮断装置 •スイツチ回路ま全装置 

-過熱防止装置觸度ヒュー义サーミスタ）- 8時間自動消火機能 

巧属蟲 

取扱説明書、3年間保証登録はがき、大阪ガスのお問い合わせ先 

使用ガス•使用ガスブループ 

型すち 

纏!^難 晒!! 1 

誦 

都市ガス 


RC - H 4003 N -1 

4.07 〜 0.76 kW (3 500〜 650 kcal / h ) ; 

ガスコード(別売） 

、用, r~i 

1 12 A 

RC - H 4003 N -1 

3.79 〜 0.71 l < W (3260 〜61 Okcal / h ) 

ガスコード(別売） 

し P ガス话1 

RC - H 4003 N -2 

4.07~0.99 kW (0.29~0.07 kg / h ) ' 

ガスコード(別売） 
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f ガスコード 

•ガス種をお確かめのうえ、ご使用されるお部屋に合った長さのガスコードをお買いあめくださし、。 
都巿ガス （13 A ) 用は C ! P マースプロ/てンガス ( LP ) 用は UA マ…クが表示されているガスコー 
ドをお買い求めいただくことをおずすめしまず。 

•ガスコードの取扱説明書をよくご確認のうえ、正しくご使用ください。 

參くわしくはお質い上げの販売店、またはもよりのガス会社（供給業者）にお問い合わせください。 


圍ガスコードの種類と価格(大販ガス製品の場さ) 


ガス種 

を 


垫 §、 

:' V 猜金標華価格游 

f 税込 

な 


0.6 

1-180-0006 

2,000円 1 

2,100円 


イ 

卜 

1 

1-180-0010 

2,200円 

2,310円 

都巧ガス 

ク 

才 

2 

1-1 如- 0020 

2,600円 

2,730円 

— 、; C13A) 

1 

ム 

3 

1-180-0030 

3,000円 

3,150円 

iililliiBliiiliiif 

貴髮纏择獲霸 iS 疆獲藝藝 

ブ 

レ 

5 

：1-1 80-0050 

3,800円 

3,990円 

、’>‘、一 

1 

8 

巧 0-0 り 80 

5,700円 

5夕85円 

、 


0.6 

弓- 180-0006 

2,000円 

2,100円 

プロパンガス 

(LP) 

ベ 

1 

9-180-0010 

2,200円 

2,310円 

1 

ジ 

2 

9-180-0020 

2,600巧 

2,730円 

立 

3 

9-180-0030 

3,000巧 

3,150円 

、•、、_、，— ，、い。- 


5 

9-180-0050 

3ぶ00円 

3,990円 


《2008年4月1日現在の価格でず。価格•仕樣は変更される場合がありまず。あらかじめご了承ください。 



婦ガス栓は接続部がコンセント形がでないと接続できません。 

嫌部屋ごし、隠ぺいでのご使用はできません。 

藤機器を取り誓える懸、または7年程度を目やずに新品とお取り誓えください。 


V _ _ J 
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